THE MOVEMENT OF THE CORDS IS INDICATED FOR THE POSITION "MINIMUM CAPACITANCE" OF THE VARIABLE CAPACITOR. 
DE SNARENLOOP IS OFTFKEND BIJ DE STAND "MINIMUM CAPAdTEIT" VAN DE VARIABELE CONDENSATOR. 

LE MOUVEMENT DEE CGCJRROIES EST DESSINE PRES DE LA POSITION "CAFAClTE MINIMALE" DU CONDENSATEUR VARIABLE. 
DER SETLZL'G 1ST IN ST ELL UNO "M LNDESTKA PA ZITAT" DEE DREHKONDEN3ATORS GEZE1CHNET. 

EL RECORRIDO DF LA CORREA EST A DIBUJADO EN LA PO SIC ION DE "CAPACIDAD MINIMA” DEL CONDENSADOR VARIABLE. 
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